Performance Dashboard FY16 


Total Passengers | 223,184 | 225,968 | 201,068 | 274,086 | 202,180 | 245,276 | 202,400 | 213,721 | 253,783 | 206,708 | 236,837 | || 287,161 
Pass/RevHour | 26.71 | 26.36 | 2564 | 2743 | 2695 | 27.21 | 2a5a | 2321 | 2590 | 2564 | 25.86 | 22.00 | 26.00 | 26.97 _ 
Pass/revile | _2as | 214 | 216 | 241 | 225 | 230 | 200 | 19 | 213 | 2a7 | 247 | 200 | 220 | 2.22 


Total Passengers | 16352 | 14997 | 15,625 | 16192 | 14413 | 16035 | 14333 | 13,395 | 1675 | 1447s | 15,213 | || 15,480 _| 
Pass/RevHour | _2.60 | 261 | 253 | 268 | 257 | 273 | 250 | 246 | 256 | 257 | 258 | 225 | 275 | 257 


Preventable FR 
Accidents/ 100K 
miles 


Preventable DR 
Accidents/10K miles 


Fixed Route Miles Between 

Breakdowns w/ passenger 

interruption 16,395.71| 26,997.50 | 21,158.40 | 15,870.29] 39,975.33 | 24,619.75] 33,759.00 | 9,506.64 | 28,724.00 | 9,987.09 20,000 19,067 
Demand Response Miles 

Between Breakdowns w/ 

passenger interruption 19,040.67} 53,757.00 | 4,557.25 | 29,326.50] 57,441.00 | 55,653.00] 52,980.00 | 50,872.00 | 19,496.33 | 26,574.00 36,970 10,000 


oianee [ge Mesets, UU dese lh sees ste] wee licgee Wl ace Ween dae cone doe, |e | aes. | 
/100,000 FR 1.72 2.21 1.24 3.63 2.29 2.61 1.55 2.56 1.74 0.91 
et al [es Wh pee Wes, Well eel ce I meh mest wee | meee le aeete dl on | el cme | 
/10,000 DR 1.22 0.67 2.56 1.24 1.39 1.87 1.40 1.50 1.22 2.07 





